

Controls 


Volume control 
Mains switch 
P.V. switch 

L. W. switch 

M. W. switch 
S.W. switch 
F.M. switch 
Tuning 
Mono switoh 
Stereo switch 
Bass control 
Treble control 
Treble control 
Balance control 


Bediening Bedienung Organss de oommande 


1 

Volumeregelaar 

Lautstarkeregler 




Netschakelaar 

Netzschalter 



5 

P.G. BChakelaar 

P.U. Sehalter 



4 

L.G. schakelaar 

L.W. Sehalter 

Comm, de G.O. 


5 

M.G. schakelaar 

M.W. Sehalter 



6 

K.G. schakelaar 

K.W. Sehalter 


6 

7 

F.M. schakelaar 

U.K.W.Sehalter 



8 

Afste raining 

Abstimmung 

Syntonisation 


9 

Mono-echakelaar 

Monoschalter 



10 

Stereo-schakelaar 

Stereoschalter 



11 

Lage tonenregel. 

Bassregler 




Hoge tonenregel. 

HChenregler 



13 

Hoge tonenregel. 

Hdhenregler 



14 

Balansregelaar 

Balanzregler 

Reg. d'lquil 

1-1 


Organos de mando 

Control de volumen 
Interr. de red 
Conm. de P.U. 

Conm. de O.L. 

Conm. de O.M. 

Conm. de O.C. 

Conm. do 11.F. 
Sintonia 
Conm. mono 
Conm. de estereo 
Rel. de bajos 
Rel. de agudoe 
Rel. de agudos 
Reg. de eguil 


Specification 

Loudspeakers 

2iAD3700AM 

Specificatie 

Luidsprekera 

Spezifikation 

Lautsprecher 

I.F. (A.M.) 
I.F. (F.M.) 

425 kc/s 
10.7Mc/s 

M.F. (A.M.) 

M.F. (F.M.) 

Z.F. (A.M.) 

Z.F. (U.K.W.) 

Mains voltages 

110-127-145V 

165-220-245V 

Netspanningen 

Netzopannungen 

Consumption 

75 w (220 v) 

Verbruik 

Verbrauch 

Dimensions 

552 * 327 x 396 

22x13x16" 

Afmetingen 

Abmessungen 

Record-player 

AG 2009-95 

Platenspeler 

?la ttenspieler 


Specification 

Haut-parleurs 

2xAD370OAM 

Specificacidn 

Altavoces 

M.F. (A.M.) 

M.F. (F.M.) 

452 kc/8 
10.7Mc/s 

F.I. (A.M.) 

F.I. (M.F.) 

Tensions de reseau 

110-127-145V 

165-220-245V 

Tenaiones de rt 

Consommation 

73 W (220 v) 

Consumo 

Dimensions 

552x327x396 

22x13x16" 

Dimensiones 

Tourne-di3ques 

AG 2009-95 

Tocadiscos 


Wave ranges - Golfbereiken - Wellenbereiche- Gimmes d'ondoa - Margenea de ondas Valves - Bulzen - Rohren 


L. W. - L.G. - 

M. W. - M.G. - 
S.W. - K.G. - 
F.M. - F.M. - 


L. W. - C.O. 

M. W. - P.0. 
K.W. - O.C. 
U.K.W.-F.M. 


- O.L. 5 1150 

- O.M. 5 185 

- O.C. % 16.5 

- M.F. 5 543 


- 2000 m (260 

- 560 m (1620 

- 50.8 m (18.2 

3m (87.5 


- 150 kc/a) 

- 517 kc/s) 

- 5-95 Mc/s) 

- 100 Kc/s) 


Vdlvulas - Tubes 


B1 - ECC85 
B2 - ECH81 
B3 - EF89 
B4 - EBFB9 
B5 - EAA91 
LI + L2 - 


B6 - ECC85 
B7 - EL84 
B8 - EL84 
B9 - EZ0O 
BIO - EM80 
8024 N/71 


SERVICE 

INFORMATION 

1 
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Serv-o-mecuo 

E - a - 1 

E - a - 2 

E - a - 5 

Push button 

Druktoeta 

DrucktaBte 

Touche pouasoire 

Pulsador 

Triaraing point 

Trimpunt 

Trimnipiinkt 

Point de rtfgl&ge 

Punto de ajuste 

Signal 

Signaal 

Signal 

Signal 

Serial 

Trim 

Afregelen 

Abgleichen 

R£gler 

Ajust^se 

Indication 

Aanwi^xing 

Anzeige 

Indication 

Indlcacl 6 n 



1 

452 kc/s via 

3 3000 pF g1B2 

S23,S22,S18,S19 

Max. output 


3 

452 kc/s 

S4 

Min. output 



3 

6.3 Me/a 

Si3,S6 

| A':.' V 

H.F. kringen 

H.F. Kreiso 


2 

17 Mc/s 

C26.C11 



3 

550 kc/s 

si%37 

Max. output 

Cirouits H.F. 

Circuitos de R.F. 


2 

1500 kc/s 

C27.C12 


3 

155.5 kc/s 

C23.S8 



2 

260 kc/a 

C 14 





10.7 Me/a 

«1B4 

S24 

Max. D.V. 

I.F.-M.F.-Z.F.-H.F.-F.I. 



gl B4 

x S26,S27 

O.V. D.V. 



via 

glB3 

xx S20.S21 





1500 pF 

g1B2 

SI 6 ,SI 7 






*1^ 

sio,S59 


R.F. circuits 


B?-5 »o/. 

87.5 Uc/o 

S56.C95 

Max. D.V. 

H.F. Kreiae 

7 

100 Kc/s 

100 Mc/s 

C 88 


Circuitos de R.F. 

• 

94 Mo/a 

94 "<s/s 

S57.C95 



Comet: t t»o resistors 
of 0.72 KC (l#) in 



twy<T. the .junction of 
th' : ? 1 .-VO ’■esistors, 


SIuit paral-e] nan 
349 twee in serin pe¬ 
so hake lde woeratnnden 
van 0.22 MO (l^). Sluit 
diodevol tine ter (D.V.) 
a-iii tuaaer. het knocp- 
punt vnn deze wecr- 
standen en hot knocp- 
punt R17.C47. 


K 

Parallel an C49 7,<rei 
in Serie geachsltnten 
Wide ra tan de von 0,2? 
(l$) anachliesaen. 

Das l>iodevol tine ter 
twischen der. Knoten- 
punk t -iieaer Sider- 
stande und dea Knoten- 
punkt R17.C47 an- 
sshliessen. 


x 

Connecter en paralldle 
aur C49 deux r^aiatan- 
ces connectdes en s^rie 
de 0,22 M£ (l$). Con¬ 
necter le voltm&tre a 
diode (B.V.) entre le 
noeud de cea resistances 
et le noeud R17,C47- 


Con£cte 3 e dos resis- 
tencias conectadaa en 
aerie do 0,22 KG (i£) 
en paralelo a C49« 
Con^ctese el voltfnetro 
a diode (D.V.) entre el 
e opaline de estas res is- 
tencias y el empalme 
R17, C47. 


Remove "he resistors 
of 0,2? M£ find con- 
*1-3ot the diodevolt- 
~v.fi r (B.V.) again 


across C49 (in serie 
■vi:.h 0.1 KC). 


Verwijder de »eer- 
standen van 0,2? Hi 
en sluit de diodevolt- 

(i:i aerie" ir.et D,1MC). 


Die ‘/iderstande von 
0,22 VIC entferr.en und 
das BioJevoltoetor 
wieder iiher C 49 an- 
sohliessen (in Serie 
mit 0,1 Mt). 


xx 

Enlever les resistan¬ 
ces de 0,2? MC et con¬ 
necter le voltcietre a 
diode (D.V.) a nouve au 
sur C49 (en s^rie avec 
0,1 MO). 


luiteae laa reaiatencias 
de 0,22 MO y vu^lvaae a 
con£ctar el voltfmetro 
a diode (D.V.) sobre 
C49 (en serie de 0,1 MC) 
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191V(AH) 
t75V(FH) 


I99VMM) 





























